湿穫が寫いとき tt 撥湿、 

室巧湿度が离いときは 
餘湿满房運転に自動的に 
巧 y 換え、お部屋の快適な 
温度 • 湿度を傑ちます。 

な湿自動切巧 


手順3で ■を術！罔刪を:! を選巧し、 
を巧す。 

手順イで ra を選択し、 


麵廠削 : 


iilliil 


を押す。 


♦初期設定は「入」です。 

♦設定を取り消すときは「切」を選択します。 
♦いま湿 1 を押したとき、屋外温度10でホミ茜では、 
適切に換気を制御し、外気を取り込んで 
室内の湿度を下げます。（給気除湿） 


同 




を選巧し、 


z アコンの据イ奇位置によって、 
をち趣脂!の範涵を設おし、 

操適性を简上させます。 

お付位置 


I 中央を選択する場合 

ま順4で EsEa 


を選択し、 


m 


を押す。隱醒 


>初期設定は r 中央」です。 

>中央、左すみ、ちすみから選べまず。 
中央…左ち風向を左ち均等に制御ずる 
左ずみ…左ち風向をち寄りに制御ずる 
ちずみ…左ち風向を左寄り(こ制御する 


lEIiBBSl 


I i ： 

ビン、-ベ! 1 II ^づ _ _ t /、 ^立人.. 

や巧 をすみ ちすみ 

•据付位置の設定により、風エリア、および左ち風向による左ち風向範囲が 
変わります 。 ijgkBgfcflaa 




























































ま SA サ呈云な 9 わ巧さ义 

巧巧で曰里の巧疋を載ス々 








































消費電力畫を表をずるたかに 
カウントしている 
、消養雲力積賽値をり kWh に 
リセットします。 

觸電力表示 



を選択し、 


「電力積算をリセットします」の表示を確認し、 
を押す。 

•消費電力量の確認は、「視罚を押してください 。 iiwakgaa 


iliia 

齡鴨さ 

Hljfflf 

训外 b まず 


本体寨示部のランプの 
明るさを切 y 換えます。 

表示明るを 



手順^で 


を選択し、 


を巧す。 

手順4で明るさを選おし、 

春初期設定は「明」です。 

•明、暗、切から選べます。 

明…通常お…暗め切…消灯 


手順3でを選択し、 

手順4で音量を選択し、 

•初期設定は「ル」です。 

•大、ル、切から還べます。 

大…大きいル…通常切…無音 


I を押す棚腑き 

を巧す 。 imi 


资 i 縱沒を沒縱资 

鬚髮鬻懿 

だべれか V . Vi 、 

簿 j 鬚滋 i 簿《なな 
義爱黎寶荡簽黎 

ががの;おが滋 
S、 た、、も、、、 

簿議鬻 i 繁 . 

/act 


1!、ミ、、ゃミ 
•が没がミ 

■ 

■ 

;ミなぞ徽诚 
。ミ從夕がお。 
及 夕のぶ货;； 

たを、夕。巧巧 
。タタ、及、、巧 
•ミ;、ミ、、巧、ミ、、、;、、 S 

I 

1 


手順^で_ 

を巧す。 


にュ -/ 漉 


コントラスト 


を選がし、 


手順イで コントラストを 選が し、 

コントフスト- 


Wm 




にュ -/ ミ姑 


を押す。 


•初期設定は「3」です。 
•コントラストは1〜日から選べます。 


\wsMm 















































室内ミ忌度 
室内湿度 


屋外温度 


消費電力量 エコポイント 

(日ポイントのとき 
は表示されません。 


は表示されませ/1 


お知らせを押すごとに表示を切り換えることができます。 





温度*湿度などの情報を表します。 

表示する室内-屋外温度、室内の湿度は 
室内*室外ユニット付近のちのです。 

めやすとしてお使いください。 

リモコンを本体に向けて 

漏無誦||を押す。 

♦ I : お知ら杜:|を押し、2秒闇リモコンを本体に向けておいてください。 


リモコン表示 


お部屋やエアコンのがミ肺知る 


























































リモコン表示 


1111 ► Iri 

正しく受信できていません。 

1 


快適エコ自動、もっとエコ自動還転中に押すとそのときの遲転モードを表示します。 

1表示例1 

谋駡 

靈妍 


im - 

lit 


フィルクー掃除運転中に押すと表示します。 


獅か冲 


内部クリーン運転中に巧ずと表示しまず。 


が知 5 せについて 

♦室内•屋外温度、および室内の湿度は、室内•室外ユニットに僖載したセンサーで横知した温度•湿度から室内， 
室外ユニット近ぶの温度 • 湿度を推測して表示していまず。 

運転停止中は、表示内容が実際の温度•湿度とは異なる場合がありまず。めやすとしてお使いください。 

♦ r お知ら括]を押して〔受信失敗]表示 I こなった場合は、エアコンに向けて、もう一度 r お知らせ1を押してくださしん 


参停止中など、屋外温度をお知できないときに知らせ j を押すと、屋外温度が卜 -] 表示され、室内温度•湿度のみを 

お知6せしまず。もう一度!}3巧らせ]を押してください。 

•表示できる室内 • 屋外温度の表示は一9で〜39でです。 

•/ 快適エコ自動、もっとエコ自動運転を開始してすぐにお知らせを巧すと運乾モードを表示しない場合があります。 
しばらくしてからもう一度 lls 知らせ1を巧してください。 


y モコン羡をについて 

♦目標到達レベル（設定温度と室内温度との差、設定湿度と室内湿度との差）は4段階で、温度は1で刻み、湿度は 
5%刻みで表示されまず。 

•下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。 

パワフル、□ング、水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止、換気•空清 
-加湿運転中は温度の目標到達レベルを表示しません。 

•設定湿度が「連続」のとき、ぶ房運転中、暖房運転中、美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、ちっと 
エコ自動運転中は湿度の目標到達レベルを表示しません。(美抓保湿を房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっと 
エコ自動運転中は設定湿度も表示しません。） 


消費靈丈!量蒸をについて 

•消費電力量は 9999 kWh まで積算表示します。 9999 kWh を超えると0 kWh 表示になります。 

また使用日数も999曰を超えると0日表示になりまず。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）めやすとして 
お使い < ださい。 

•電気代のめやすは22円 / kWh でず。（使巧量および電力会社により、単価は異なります。） 

♦1 kWh 未満を切り捨てて、表示します。 

♦消費電力量は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間にミ茜たないときは更新されません。 

♦消費電力量をリセットしたいとき 


►40, 41ぺージ 

























エアコンの設定を確認ずる 






















































お子様の誤操作を防ぐ 


チヤィル扣ック * チヤイルド□ツク I 


IJ モコンの 操作を制御し、 

お子様び誤って操作するのを防ぎます。 


にュ -/ 漉 


を押す。 


2 


チャイルド□ック 


を選がし、 


紙撕ン I 


にユ-/源 


を巧す。 





3 


r ミ关定2秒押しで設定」の 


表示を確認し、 
2秒間巧す。 


にユ -/ 漉 


漢を2觀 fl 


IfrftFII 烟 


解除したいとき 

を巧して「ミ夹定2秒押しで 
解除」の表示を確認し、固 I を 
2秒間巧す。 


W 


チャイルドロックについて 

>チヤイルド□ック設定中は、 


謹断 I 


が表示され 


./ 決定 


W 外のボタン操作はできません。 




















































フイルターを掃除する 




























